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Lettre datee du 10 juillet 2000, adressee au Secretaire general 
par la Presidente du Conseil de securite 

J’ai l’honneur de vous faire savoir que votre lettre datee du 30juin 2000 
(S/2000/645) concernant l’utilisation des fonds depassant le montant necessaire au 
titre des phases precedentes pour financer des fournitures humanitaires a l’lraq au 
titre des phases ulterieures a ete portee a 1’attention des membres du Conseil de se¬ 
curite, qui souscrivent aux recommandations figurant dans votre rapport 
(S/2000/520), lesquelles ont ete precisees dans votre lettre du 30 juin 2000. 

La Presidente du Conseil de securite 
( Signe ) Patricia Durrant 
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